с А мя СИ А 


Респиратор. предназначен для защиты органов дыхания 
зеловена от силикатной, металлургической, горнорудной 
угольной, табачной и другой нылн, а также для защити о- 
вазличных дустов и порошкообразных удобрений. не але: 
оаюощих токсических газов и паров. | 


Респиратор Ф-62 от газов, АА 
органических паров и пыли легко 
возгоняющихея веществ (нафталина, | 
йоЯа’ ит. `П. 
НЕ ЗАЩИЩАЕТ. * 


Правила пользования 
7. Пользоваться ВОЛН атором только. | 
гнаиным по’ росту. — от Рина ра, 


‚ 8. Пользоваться только чистыми респираторами во пабе. ` 
жение раздражения кожи лица. Я З9Е> 


(схотрите продозжеляе па оборота) 
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с. надевать респиратор на лицо, начиная с полбородка. Оло- 
тОДРОНЯТЬ так, чтобы не было болевых ощущений. 

4. Озишать - периодически фильтр при работе в сельяо запы. 
| ЛЕННОЙ. з9нв. постукиванием экрана 09 ладонь рука или чежбёст- 
о чий прехмет  вытрахивавием пыли через отверстие в колъд 
‘эра за. | Е | | | 

_2. Нользоваться только сухим фильтром 


6. После райоты респиратор протирать марлевым таморяом, 
просушивать и убирать в пакет. 


«и Юка," = 


При необходимости полу маску, ‚ 


вы коробку, обтюратор и оголовье ВЫМЫТЬ водо с мы. 


т. 

и: Хранить респиратор в сухом месте. Респиратор Ф-62Ш ва- 
НО 38, 

г цищает от пыли, если он правильно нохойрае, $10050 
дет и оголовье похогвано по размеру головы. 


Заказ 263, 
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